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CUTTING WOOD WITH CONCORDIA COMPUTERS 


A whole batch of industrial secrets will come swirling out of the bag when Concordia Univer- 
sity's engineers display several machines at the first annual Canadian Furniture Industry 


Technical Conference and Supply Show (INFOTEC) at Place Bonaventure September 11-14. 


Get this for starters: A computerized wood cutter that will avoid knots, dents and other 


imperfections and save furniture manufacturers in Quebec thousands and thousands of dollars 


in formerly wasted lumber. 


The Fluid Control Center at Concordia is involved in a number of industrial research projects 
designed to keep the province on its competitive feet. Quebec industry is largely made up of 


small manufacturing concerns, the sort that can use Concordia's research and development 


unit to solve cost-saving problems. 


The Concordia exhibit at INFOTEC will be loaded with hardware. For more, contact Phil Doutré 
at 879-4108. 
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SCIAGE DU BOIS A L'AIDE D'ORDINATEURS DE CONCORDIA 


Un grand nombre de secrets industriels seront percés 4 jour lorsque les ingénieurs de 1'Uni- 
versité Concordia présenteront plusieurs machines lors de la premiére Conférence Technique 
et du Salon Canadien des Fournisseurs de 1'Industrie du Meuble A la Place Bonaventure du 11 


au 14 septembre. 


Par exemple: une scie 4 bois contrélée par un ordinateur qui évitera les noeuds, les bosses 
et autres imperfections et qui fera éGconomiser aux fabricants de meubles du Québec des millier; 


de dollars qui étaient auparavant perdus en bois gaspillé. 


Le Fluid Control Cneter de l'Université Concordia a entrepris plusieurs projets de recherches 
industrielles voués 4 faire garder 4 la province son degré de concurrence. L'industrie du 
Québec comprend en majorité de petites entreprises industrielles, du genre qui peut avoir 
besoin du groupe de recherche et de développement de Concordia afin de résoudre des problémes 


d' économie. 
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L'exposition de Concordia 4 INFOTEC se composera de nombreuses machines. Pour tous rensei- 


gnements appeler Phil Doutré 4 879-4108. 


Joel McCormick 
Bureau de l'information 


